77.83.25.144:8080
193.202.11.67:8080
193.187.95.180:8080
79.110.31.109:8080
46.161.58.171:8080
77.83.26.119:8080
193.200.13.192:8080
45.140.204.129:8080
193.200.13.60:8080
193.202.8.177:8080
185.14.194.203:8080
85.239.48.210:8080
46.161.58.179:8080
85.239.48.195:8080
85.239.50.104:8080
212.192.26.214:8080
85.239.51.166:8080
193.202.87.19:8080
85.239.54.241:8080
77.83.25.30:8080
193.202.8.30:8080
193.202.13.226:8080
212.192.25.142:8080
193.151.191.147:8080
45.140.205.97:8080
193.202.13.30:8080
193.202.12.201:8080
109.94.175.134:8080
109.94.221.92:8080
212.192.31.237:8080
193.233.249.31:8080
193.187.95.118:8080
85.239.54.21:8080
77.83.25.149:8080
46.161.58.100:8080
193.202.85.48:8080
193.56.65.35:8080
178.20.215.67:8080
178.20.215.222:8080
212.192.30.117:8080
85.239.54.166:8080
193.200.13.45:8080
193.233.248.203:8080
85.239.49.187:8080
46.161.57.146:8080
85.239.49.52:8080
77.243.89.159:8080
193.233.248.90:8080
109.94.222.114:8080
212.192.26.15:8080
109.94.173.202:8080
85.239.52.247:8080
85.239.54.130:8080
77.243.89.40:8080
146.185.206.122:8080
109.94.173.36:8080
109.236.54.163:8080
193.200.12.233:8080
178.20.213.181:8080
45.140.204.249:8080
193.187.95.49:8080
193.202.85.171:8080
193.187.92.206:8080
109.94.175.181:8080
45.140.204.63:8080
193.233.251.73:8080
85.239.52.53:8080
85.239.53.108:8080
193.233.251.196:8080
77.83.27.174:8080
85.239.50.218:8080
146.185.206.83:8080
46.161.57.96:8080
